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O is b 0 a 0 (JM HQ Hiroshi Hara : A new species of 

Forsythia from Is. Shodoshima 

Forsythia Togashii Hara, sp. nov. 

F. japonica Makino var. subintegra Hara in Journ. Jap. Bot. 39 : 132 (1964) 
—Ohwi, FI. Jap. ed. rev. 1083 (1965)—Kitamura et Murata, Col. Ill. Wood}' 
PI. Jap. 1 : 87 (1971). 

Rami patentes; ramuli annotini fere teretes leviter bi-sulcati griseo- 
ochracei distincte lenticellati; medulla omnino lamellata. Folia oblongo- 
ovata vel ovata longe acuminata basi late cuneata vel rotundata 3.5-8 cm 
longa (1.5) 2-4 cm lata, subintegra inconspicue minutissime serrata, saturate 
viridia, subtus molliter pubescentia, folia turionis raro triftda; petioli 4-10 
mm longi molliter pubescentes. Flores foliis coaetanei solitarii brevissime 
pedicellati. Calyces 3-4 mm longi; lobi rotundato-ovati 2-3 mm longi ciliati. 
Corollae citrinae 2-3 cm in diametro ; tubi late obconici ca. 4 mm longi intus 
12-aurantiaci-nervosi; lobi oblongi 12-14 (16) mm longi 4.5-6 (7)mm lati. 
In floribus Q, filamenta 2-3 mm longa; styli exserti ca. 5 mm longi. In 
floribus $ , filamenta 4-5 mm longa ; styli 1.5-2 mm longi. Capsulae cordato- 
rotundatae rostratae basi rotundatae 10-12 mm longae lenticellatae. 

Japonia. Kankakei, ins. Shodoshima (M. Togashi, Maio 13, 1961, fl.— 
typus in TI) ; ibid. (Togashi, Oct. 5, 1952, fr., TI). 

The species is most closely allied to F. japonica Makino especially in 
having ovate leaves pubescent beneath, but is distinguished from the latter 
which has broader, distinctly serrate and lighter green leaves, and preco¬ 
cious yellow flowers. 
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